Deutscher Bundestag 
10. Wahlperiode 


Drucksache 10/3375 


Änderungsantrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 


22. 05. 85 


Sachgebiet 2126 


ZU dem von der Bundesregierung eingebrachten 

Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Bundes-Seuchengesetzes 
— Drucksachen 10/2709, 10/3174 — 


Der Bundestag wolle beschließen: 

ln Artikel 1 wird § 47 Abs. 1 wie folgt geändert: 

1. Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Das Zeugnis muß sich auf eine intrakutane Tuberkulinprobe 
stützen. Ist auf die Tuberkulinprobe eine Reaktion vom ver- 
zögerten Typ eingetreten (positive Reaktion), ist zusätzlich eine 
großformatige Röntgenaufnahme des Thorax erforderlich. " 

2. Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„Die Erhebung der Befunde darf nicht länger als zwölf Monate 
zurückliegen. " 

3. Satz 5 wird durch folgende Sätze ersetzt: 

„Vor einer Wiederaufnahme der Tätigkeit nach Beendigung 
der Schwangerschaft wird eine intrakutane Tuberkulinprobe 
vorgenommen. Ist auf die Tuberkulinprobe eine Reaktion vom 
verzögerten Typ eingetreten, ist zusätzlich eine großformatige 
Röntgenaufnahme des Thorax erforderlich, " 

Bonn, den 22. Mai 1985 


Hönes, Schmidt (Hamburg-Neustadt) und Fraktion 
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